PRACTICA DE AULA - 4 


1. Una fuerza F'= 43000 N es necesaria para girar el eje mostrado en la figura a velocidad uniforme. 
El eje inestable está hecho de acero dúctil cuyo límite elástico es 207 MPa, en tensión y compresión. 
Con E = 207 GPa, v= 0,25; determinar el diámetro del eje, utilizando la teoría del esfuerzo de corte 
máximo. Utilizar un factor de seguridad N = 2. Considere un punto sobre la periferia en la sección A 
para el análisis. 
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2. En un punto de un elemento de acero, el estado de esfuerzo es el que se muestra en la figura. El 
límite elástico en tensión es 413,7 kPa. Si el esfuerzo cortante en el punto es 206,85 kPa, cuando se 
inicia la falla, ¿cuál es el esfuerzo de tracción o en el punto según la teoría del esfuerzo cortante 
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3. Determinar los esfuerzos principales y el esfuerzo de corte máximo en el plano en el punto A de la 
viga en voladizo. El punto está situado en x = 250 mm. Muestre su respuesta en un elemento 
correctamente orientado. 
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4. La barra de acero de 3 pulgadas de diámetro mostrada en la figura está soportando un momento 
flector M = 2210 lb pie y un par de torsión 7. Si la resistencia a fluencia del acero es 40000 psi, 
determinar el máximo par de torsión T que puede ser aplicado sin causar la fluencia del acero. Utilizar: 
a) la teoría del esfuerzo cortante máximo; y b) la teoría de la máxima energía de distorsión. 
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